a  -  bir  ustanin  saathq  amak  haqqi,  man/saat; 

(19)  va  (21)  asiliqlanmn  tahlilindan  bela  naticaya 
galmak  olar  ki,  xidmat  dastasinin  atarkib  sayi  artdiqca 
sayyar  emalatxana  saxlamagin  xiisusi  xarclari  a?agi  dii- 
?iir,  amak  haqqi  isa  artir  ($akil  1). 

Bununla  alaqadar  iimumi  xiisusi  xarclar  xidmat 
dastasinin  0I9USU  artdiqca  awalca  azahr,  sonra  isa  art- 
maga  ba$layir. 

Bunun  an  a$agi  qiymati  dastanin  tarkibinin  opti¬ 
mal  sayma  miivafiq  galir. 

Funksiyamn  ekstremumuna  istinad  edarak 


q=  i+Bn+(D+C)— ►  min,  (26) 

alinq 

nop.  =  D-‘+2L(P+H/rp)]Q(axkrt»fl,)l}'/2  (27) 

Belalikla  indiki  $araitda  miihandis  xidmatinin  sa- 
marali  ta§kili,  tasarriifatlara  xidmat  gostaran  dastalarin 
optimal  tarkibini  miiayyan  etmakla  taminat  altina  ahn- 
mi$  ola  bilar.  Bunun  U9iin  yuxanda  taqdim  olunmu§ 
miihandis  hesabat  iisulundan  istifada  etmak  miimkiin- 
diir. 
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“AQROTEXSERViS”  XIDM0T 
MUeSSiSOLORlNiN  T0§KlLt  FORMALARI 

T.E.MUSAYEV,  iqtisad  elm  lari  namizadi 
AKTA 


Azarbaycan  Respublikasinda  sosial-iqtisadi  inki§a- 
fin  siiratlandirilmasi  tadbirlari  haqqmda  Azarbay¬ 
can  Respublikasi  Prezidentinin  farmamnda  (24  noyabr 
2003-cu  il)  aqrar  sektorda  islahatlann  ikinci  marhalasi- 
na  ba$lamaq  va  bununla  alaqadar  lazimi  tadbirlari  (tex- 
niki  servis  miiassisasinin  ta$kili,  fermerlarin  texnika  ila 
daha  bdyiik  hacmda  tamin  olunmasi,  toxum9uluq  baza- 
smin,  yeni  emal  miiassisalarinin  yaradilmasi)  siiratlan- 
dirmayi  on  plana  9akmi$dir. 

Hal-hazirda  respublikanin  kand  tasarriifatmda 
miihandis-texniki  taminat  problemi  bazar  miinasibatla- 
ri  jaraitinda  90X.  vacibdir.  Ciinki,  respublikada  olan 
30126  adad  traktorun  5%-nin  (1507  adadin),  4002  adad 
taxilyigan  kombaymn  14,9%-nin  (597  adadinin),  6985 
adad  kotamn  11%-nin  (768  adadinin),  5112  adad  to- 
xumsapanin  3,1%-nin  (159  adadinin)  istismar  miiddati 
ke9inami$dir.  Ycrua  qalan  lexnikalann,  o  ciimiaaan  di- 
gar  kand  tasarriifati  ma$inlarimn  istismar  miiddati  15- 
25  ildan  90X  otmii§  vasitalardir. 

Qeyd  etmak  lazimdir  ki,  texnikamn  9ati5mamasi 
va  kohna  olmasi  sababindan  texnoloji  proseslarin  aqro- 
texniki  muddatlari  pozulur  va  boyuk  itkilar  yaramr. 
Masalan,  yigim  movsumunda  kombaynlar  kohna  oldu- 
gundan  15-20%  mahsul  itkisina  yol  verilir.  Taqribi  he- 
sablamalara  gora  respublika  uzra  itirilmi?  mahsullarin 
dayari  2003-cii  ilda  244,1  mid.  manat  olmu$dur  ki,  bu 
mablaga  1200  adad  yeni  taxilyigan  kombayn  almaq 
olar.  Eyni  zamanda,  pambiq  va  taravaz  mahsullannin 
itkisi  birlikda  111,1  mid.  manat  ta$kil  etmi?dir.  §ubha- 
siz  ki,  bu  itkilardan  yaranan  mablag  hesabina  bir  ne9a 
aqrotexservis  xidmat  muassisasi  yaratmaq  miimkun 
olardi. 

Prezidentin  movcud  farmanina  uygun  olaraq  res¬ 


publikada  texniki  xidmat  i§larinin  movcud  vaziyyatini 
yax?ila?dirmaq  u9iin  uzunmiiddatli  va  guza§tli  kreditla- 
rin,  enyi  zamanda  xarici  dovlatlarin  verdiklari  avazsiz 
qrantlarin  hesabina  yiiksak  mahsuldar,  universal  yeni 
texnikalarm  alinmasi  va  onlarin  asasmda  ozal  texniki 
servislarin  yaradilmasi  90X  vacib  masaladir.  Bu  ozal  tex¬ 
niki  servis  muassisalari  kandli  (fermer)  tasarrufatlanna 
va  digar  mahsul  istehsal9ilarma  pullu  xidmat  i§larini 
gostarmakla  alda  olunan  galirin  hesabina  kreditin  qay- 
tarilmasmi  tamin  edacaklar.  Bunun  naticasi  olaraq  tex¬ 
niki  xidmat  infrastrukturunun  ta^kilina  $arait  yarana- 
caqdir. 

Yiiksak  mahsuldar  texnikalarm  gundalik  nov  va 
normalanni  va  iki  novbalilik  i§  rejimini  nazara  alaraq 
bir  ozal  aqrotexservis  muassisasi  u9un  talab  olunan  tex- 
nikalar  ila  komplektla§masinin  tipik  formasmin  opti¬ 
mal  gostaricilari  a?agidaki  cadvalda  verilmi§dir. 

Cadvalda  gostarilan  texniki  servis  xidmati  muassi- 
sasinin  tarkibinda  olan  texnikalar  biitiin  texnoloji  pro¬ 
seslarin  aqrotexniki  muddatlarda  apanlmasmi  tamin 
edir. 

Hal-hazirda  mexanikla§dirilmi§  ijlarin  qiymati 
formala5dinlmami§dir.  Masalan,  bir  hektar  taxilm  be- 
carilib  mahsulun  anbara  gatirilmasina  qadar  olan  texni¬ 
ki  i$larin  dayari  350  min  manat,  bu  mablagin  nazdinda 
vergi  va  digar  odamalar  nazara  almmaqla  xarclar  30%, 
yani  105  min  manat  ta?kil  edarsa,  bu  halda  xidmat 
miiassisasinin  xalis  galir  245  min  manata  barabar  olur. 
Aparilan  hesablamalara  gora  cadvalda  tarkibi  gostarilan 
Aqrotexservis  muassisasi  500  ha  torpaq  sahasina  xidmat 
edarsa,  onda  onun  illik  xalis  galiri  122,5  min.  manat 
olar.  Kreditin  qaytarilma  miiddati  bu  halda  7,6  il  (931 
min.  manat:  122,5  min.  man.)  olar. 
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Bir  ozal  aqrotexservis  mflassisasi  ufun  talab  olunan  texnikalann 
komp!cktla$diri!masi  va  onun  dayari 


Kond  tasarriifati 
texnikalannin  adi 

Miiassisa- 

da 

texnikanin 
sayi,  adad 

Bif 

vahidin 
taxmini 
qiymati, 
min.  man. 

Cami 
min. man. 

1.  Traktor  100-135 

at  giicii 

1 

130 

130 

2.  Traktor  55-80  at 

giicii 

5 

78 

390 

3.  Traktor  yedaklari 

2 

10 

20 

4.  Kombayn 

1 

220 

220 

5.  Kotan 

2 

9 

18 

6.  Mala 

2 

7 

14 

7.  Sapan  aqreqat 

2 

25 

50 

8.  Kultivator 

2 

13  . 

26 

9.  Cibvici 

2 

8 

16 

1 0.  Ot  bipan 

2 

4 

8 

1 1 .  Sam  an,  ot 

preslayan 

1 

23 

23 

12.  Giibra  sapan 

2 

8 

16 

Cam/ 

931 

Taklif  olunan  bu  tarkibli  aqrotexservis  miiassisa- 
lari  500  hektar  torpaq  sahasi  olan  kand  ya§ayi$  arazila- 
rina  va  miixtalif  tasarriifatlara  texnoloji  xidmat  gostar- 
mak  U9un  nazarda  tutulur.  Bu  formada  olan  tipik  aqro¬ 
texservis  muassisalari  iki  formada  faaliyyat  gostara  bi- 
larlar:  birinci,  sarbast  ozal  aqrotexservis  miiassisasi  ki- 
nu;  ikinci,  tasarrufatlararasi  rayon  aqrotexsnrvis  miias- 
sisasinin  filiali  kimi.  Rayon  saviyyasinda  aqrotexnoloji 
proseslarin  aqrotexniki  miiddatda  aparilmasim,  biitiin 
nov  texnikalara  tamirin  va  texniki  xidmatin  aparilmasi- 
ni,  texniki  taminatin,  texnikanin  kirayaya  verilmasini 
tamin  etmak  maqsadi  ila  iri  hacmli  aqrotexservis  xidmat 
muassisalarinin  yaradilmasi  maqsadauygundur. 

Aqrotexservis  xidmat  muassisalari  dovlat  vasaiti 
hesabina  Kand  Tasarriifati  Nazirliyinin  bir  qurumu  ki¬ 
mi  va  ya  ozal  bir  qurum  kimi  faaliyyat  gostara  bilar. 


Aqrotexservis  miiassisasinin  tojkili  strukturu 


Bu  formada  olan  aqrotexservis  miiassisasinin 
strukturu  a$agidaki  sxemda  verilmi$dir. 

Qeyd  etmak  lazimdir  ki,  aqroqtexservis  muassisa¬ 
sinin  taklif  olunan  bu  strukturu  Azarbaycanin  biitiin 
bolgalari  U9un  qabul  edila  bilmaz.  £iinki,  har  bir  arazi- 
nin  oziinamaxsus  xiisusiyyatlari,  cografi  movqeyi,  iqti- 
sadi  $araiti  vardir.  Odur  ki,  xidmat  miiassisalarinin  da 
strukturlari  miixtalif  variantli  olmalidir.  Bu  struktur 
asasan  Ganca-Qazax  bolgasi  U9un  daha  90X  qabul 
olunandir. 

Aqrotexservis  muassisalarinin  faaliyyatinin  sama- 
rali  ta§kil  etmak  va  onun  takmilla§dirilmasi  maqsadi  ila 
a;agidaki  takliflarin  hayata  ke9irilmasi  daha  maqsa¬ 
dauygundur: 

1.  Aqrotexservis  xidmat  miiassisalarinin  texniki 
tarkibi  hamin  arazinin  ixtisasla?ma  istiqamatina,  tabii  - 
iqtisadi  §araitina  gora  miiayyanla§dirilmalidir. 

2.  Aqrotexservis  miiassisalarinin  optimal  hacmi 
yerla$diyi  arazida  yerina  yetiracak  i§larin  etalon  hektar- 
la  hacmina  gora  miiayyanla?dirilmalidir. 


TEXHOJIOrMHECKHE  CIIOCOEbl  TJIA^KOH  BCIIAIIIKH 


3.B.MCKEH/IEPOB,  Kaium/iai  lexiiH'iecKHx  HayK 
HayHuo-Ucc-ieaoBaTejibCKHH  HHCTHTyT  "ArpoMexaiiHKa" 


AHaJIH3  TeaaeHUHH  H  o6mHX  33KOHOMepHOCTeH 
pa3BHTHH  MObHJIbHOH  CeJIbCK0X03flftCTBeHH0H 
TexHHKH  noKa3biBaer,  hto  Ha  otom  ypoBHe  6ypyT 
npaKTHHecKH  HcnepnaHbi  bo3mohchocth  oTBajibHbix 
nnyroB,  pa6oTatomHX  no  crapbiM  TexHOJioraHecKHM 
npHHunnaM. 

TaKHM  o6pa30M,  npHHUHnHajibHaa  cxeMa  h  Tex- 
HOjiorHHecKHft  npoixecc  tcnaccHHecKoro  oTBajibHoro 
njiyra  He  cooTBercTBytoT  TaKHM  KpHTepnaM  TexHHHec- 
Koro  nporpecca,  KaK  BbicoKoe  KanecrrBO  pa6oTbi,  poor 
npoH3BOflHTejibHOCTH  Tpy/ta,  CHHJKeHHe  MaTepHajioeM- 
kocth,  3HepreTH4ecKHX  h  TpyflOBbix  3aTpaT  h  ;tp.  Jinn 
AanbHeftuiero  noBbimeHHH  npoH3BojurreJibHOCTH  Tpy- 
m,  ynyHmcHHH  KanecrBa  paOoTbi,  o6ecneneHHH  Bbi- 


ro^Hbix  TexHHKO-3KOHOMHHecKHX  napaMeTpoB  naxoT- 
Hbix  arperaTOB  Heo6xoflHMbi  HOBbie  TexHHHecKHe 
cpeztCTBa,  ocHOBaHHbie  Ha  hhmx,  6oJiee  coBepmeHHbix 
TeXHOJIOTHHeCKHX  npHHUHnaX.  B  CBH3H  C  3THM  3acny- 
JKHBaiOT  3H3HHTeJIbHOrO  BHHMaHHJl  TeXHOJIOrHH  TaK 
Ha3biBaeMOH  rjia^Kofi  BcnamKH,  npHMeHeHHe  KOTopbix 
no3BojiaeT  JiHKBHZHtpoBaTb  TaKoit  Gojibmoit  He/tocra- 
tok  KJiaccHHecKHX  cnocoboB  BcnauiKH,  KaK  o6pa30Ba- 
HHe  cBajibHbix  rpe6Heft  h  pa3BanbHbix  6opo3/t. 

HccneitOBaHHH  pa3JIHHHbIX  TeXHOJIOrHHeCKHX 

npoueccoB  ochobhoh  o6pa6oTKH  noHBbi,  npoBe^eH- 
Hbie  b  pa3Hbie  ro^bi  b  CCCP  h  3a  py6e*oM  /1 1, 12, 13/, 

n03B0JIHJIH  yCTaHOBHTb,  HTO  BHe/tpeHHe  B  CeJlbCKOXO- 
3«HCTBeHHoe  npoH3Bo^cTBO  ma^KOH  BcnamKH  cno- 
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